12.   Spezifische Warme der Gase.
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besitzen, falls ihre Molekularwarme die gleiche ist.   Wird diese, wie oben, me =4,88 gesetzt, so erhalt man
7       ,       .      ^985
4,88
= 1,407.
Nach den genauesten direkten Messungen ist fiir H2&= 1,408, N2 1,41, 02 1,398, Luft 1,401 bis 1,406, CO 1,403 (Mittel daraus 1,404). Die Molekular-warmen der 2atomigen Gase bei Temperaturen um 20° waren hiernach min-destens m 0^ = 4,88 bis 4,9, mcp = 4,88 + 1,985 = 6,87 zu setzen.
EinfluB der Temperatur auf k.   Die Beziehung
Tf—      i   1'985
~~    "•" mcv
gilt fiir alle Temperaturen.   Nun ist aber fiir die zweiatomigen Gase mcv = 4,9 + 0,00106 t,
daher
4=1
1,985
4,9 + 0,00106 t.
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Mit zunehmender Temperatur nimmt somit k ab. Innerhalb kleinerer TemperaturunterscMede ist allerdings die Veranderlichkeit gering. Z. B. ist noch fiir 100°, 200°, k = 1,397, 1,388, wahrend fiir 0° & = 1,406 ist. Man kann daher bei den gewohnlichen Temperaturen unter 100° bis 200° mit dem Mittelwert fc = l,40 rechnen.
Bei sehr hohen Temperaturen (Feuergastemperaturen) wird je-doch k erheblich kleiner. So hat man bei 1000°, 2000°, Jc = 1,333, 1,283. Fig. 11 und Tafel I zeigt den Verlauf von k mit wachsender Temperatur. Zwischen 500° und 2000° kann mit guter Annaherungir k miissen die 2 atomigen Gase gleiches kotz der groBen Verschiedenheit der Methoden, fast vollkommfin iiberein.
